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Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD 


zur zweiten Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurfs eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Schwerbehindertengesetzes 
— Drucksachen 10/3138, 10/5673 — 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

, Artikel 3 

Neufassung des Schwerbehindertengesetzes 


Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung kann den 
Wortlaut des Schwerbehindertengesetzes in der vom 1. August 
1986 an geltenden Fassung mit neuer Paragraphen- und Absatz- 
folge bekanntmachen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts 
beseitigen; er hat dabei das Wort „Vertrauensmann“ und seine 
Zusammensetzungen und Formen durch die Worte „Vertrauens- 
mann/Vertrauensfrau“ und seine Zusammensetzungen und For- 
men zu ersetzen.' 

Bonn, den 19. Juni 1986 

Dr. Vogel und Fraktion 
Begründung 

Daß eine gewählte Vertrauensfrau offiziell als Vertrauensmann 
auftritt, wurde oft als Diskriminierung empfunden. Dieser Tat- 
sache wird durch die Änderung der Bezeichnung Rechnung 
getragen. 
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